| Reg . No . രജി , (നമ്പർ 
KL. TV / N ) / 12 /2006- 2008 


Government of Kerala 

കോർ 1 . 1ൾ 

2003 


KERALA GAZETTE 

- കേരള ഗസററ് 


PUBLISHED BY AUTHORITY 
ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത 


Vol . IIII | 


THIRUVANANTHAPURAM , TUESDAY 


- 19th IFebruary 2008 
2008 ഫെബ്രുവരി 19 No . 
- 30th Magha 1929 നമ്പർ 
- 1929 മാഘം 30 


വാല്യം 53 


തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ 


PART III 
Stores Purchase 


Department of Indigenous Medicine 

SHORT TENDER NOTICE 
No . 3 , 437, 07, ANCH . 

- 15 January 2008. 
Sealed tenders are invited for the supply of 
an ideal Video Cum Binocular Colposcope for 
Reliable diagnosis to Govt. Ayurveda College 
Hospital, Kanuur , Pariyaram . 

Estimate Cost - Rs. 2 Lakhs. 
EMD - 1 % of Total Gost Quoted . 
Cost of Tunder Form : 

Original - Rs. 450 

Duplicate - Rs. 225 
Last date and time of sale of tender form -- 
3- 3-2008, 3 p . im 

Last date and time of receipt of scaled tender 
4 3 2008 , 2 . 30 p , m . 

Date and time of opening of tenders 
l- 3- 2008 , 3 p . m . 

ചിം ണ്ണൂർ ഗവ , ആയുർവേദ കോളേജ് ആശുപത്രി 
ി E # # ini Lo! " 1. 3"Tre !: h 3 Tat T1 11 2 
കേം പാസാപ്പ " വീ താരണ ചെയ്യുന്നതിനുവേണ്ടി 
ഭ ഘാസ്യക 2 ക്ഷണിച്ചുതളളുന്നു , 

അടങ്കൽ തുക - 2 , 00 ,000 രൂപ , 
നിരതദവം - രേഖപ്പെടുത്തിയ " നിരക്കിന്റെ 1 
983 ലാസിന്റെ വില : 

ിജനറൽ - 1 ) ആ പ് 
ഡുപ്പിക്കാ -- 215 രൂ പ് 
85 ഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്നഅവസാന തീയതിയും 
സമയ: 11,1 - 3 - 3- 2008, 3 മണി 

- ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയ്യ, 
IT നാവു 4 - 4- 3- 120 (13 , 2 , 3 മണി, 
- 8 ഘാസ് ആക്കുന്ന തീയതിയും സമയ21 
4- 3 - 2008 , 3 2 ണി , 


Govt. Ayurveda College 
Hospital, Kannur . 


{ Sd.) 
Superintendent. 


